LEOPOLD 


IELA 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ 


zołnierz września 1939, obrońca Tobruku, uczestnik walk 


o Monte Cassino 


przeżywszy lat 76, po krótkiej chorobie, opatrzony św. 


Sakramentami, zasnął w Panu 5 października 1988 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowic- 

kim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piątek 

7 października 1988 r. o godz. 11.40, o czym zawiada- 
miają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA I RODZINA 


Nabozżenstwo żałobne 


odprawione zostanie w piątek dnia 7 bm. o godzinie 9.00 
w kościele paraf. Księży Misjonarzy, ul. Dzierżyńskiego. 


